LUDWIK 


DUNIN 


Chyrowiak, w latach 1922—1927 posel na Sejm R. P. 


b. dyrektor Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie, w czasie II wojny członek Prezydium 


Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, emerytowany pracownik CBACh w Krakowie 


przeżywszy lat 95, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 


zmarł dnia 19 listopada 1987 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 23 listopada 1987 r. 
o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SYN I CÓRKI Z RODZINAMI 


